
MINI CARBON HEATER 

ACH-3181 
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广 マイナスイオン 


MINI CARBON HEATER 
ACH-3181 ニヵボンヒタ 


三 二 力ーボン ヒーター 


爾 1111 


重量：約1.日 kg 


電源： AC 100 V 已0/已 OHz 
ミ肖費電力： 300 W 


■ 電源コード長た：約].巳 m 
■村費 一 ABS 樹脂、アル S 、 スチール 
>自動首お0 :約9□度 
参マイナスイオン発生 
• 転倒 OFF スイッチ(傾斜感知式） 

■ 1時間あたりの電気代目ま 
約已.巨円〈1 kw / h =22 円で算出〉 

■捆包 

イ固装箱サイズ： VV 21 5 XD 21 已 XH 47 巳 ( mm ) 
か箱乂数： 4台 

外箱捆包サイズ： W 44 已 XD 44 已 XH 49 己 ( mm ) 


+Specifications 

. 自動首振り 
_ 7イナスイオン 

転倒 OFF スイッチ 


発熱面積び200%の広角簡射で、熱びお部屋の家具や 
壁に違透し、まるで陽だまりのよラな柔らかな暖かさに 
する効果びあります。 


スパイラルカーボン管 

発熱面積200%の広角軽射 


サイズ： W 190 XD ] 白 0 xH 440 mm 


スパイラルカーボン管 























